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" Nie odchodzi ten, 
Kto pozostaje w sercach bliskich." 


Z. głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 kwietnia 2006 r. po ciężkiej chorobie, 
zmarła w wieku 59 lat 


BOŻENA MARIA 


BRUSIC 


S.ıP. zd. KOCIOLEK 


NAJUKOCHANSZA ZONA, MAMA, SIOSTRA, SZWAGIERKA i CIOCIA 


DLUGOLETNI PRACOWNIK UJ 


NABOZENSTWO ZALOBNE odprawione zostanie w $rode, 


5 kwietnia 2006 r. o godz. 9.40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, 
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku 


Pogrążona w smutku 


RODZINA 


0 
0 
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Prosimy o niesktadanie kondolencji 


